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§arablarm  soyuqluq  tasiri  ( kriotasir)  ih  bulanmaya  qar$i  dayaniqhliginm  artirilniasini  byranmak  maqsadi  ih 
qtymathndirici  gostarici  olaraq  tarkibdaki  farab  turfusunun  vaxta  gora  chyujirtasi  qabul  edilmigdir.  Soyuqluqla  ifhnan 
prabin  istehsal  tcxnoloji  paraith  baglanmast  baximmdan  onun  axmda  saxlanmasi  tadqiq  edilmij/dir.  Tadqiqat  maqsadi  ila 
xiisusi  laboratoriya  qurgusu  i$hnmi§,  onun  prinsipal  sxemi  va  istifada  qaydast  tasvir  olunmu§dur.  Alman  naticahr  farabin 
stasionarda  saxlandiqda  $arab  tur§usunun  dayi^ma  fakti  ih  miiqayisa  edilmifdir.  Miiayyan  edihniydir  ki,  axinda  ag  siifra 
qdrabi  Vd  ag  portveynin  soyuqla  ifhnma  lemperaiurunda  saxlanma  mudchtini  stasionarda  saxlanma  ih  muqayisada  4  dafa 
azaltmaq  mumkiindur. 

A$ar$dzlvr:  soyuqluqla  ifhnma,  iiziim,  yarab,  fira,  $arab  tur^usu,  kristalla^ma,  laboratoriya  qurgusu,  axmda  saxlarna 


Azarbaycanda  uziim  istehsalinin  intensiv  inki§afi 
ila  yana§i  onun  ildan-ila  skin  sahasinin  geni$bn- 
dirilmasi  va  bu  sahanin  daha  darin  ixtisasla§- 
masi,  habela  digar  sahalarla  samarali  alaqalandirilmasi 
yolu  ila  apanlmasi,  uziim  mahsullannm,  o  ctimladan 
$arab  novlarinin  keyfiyyatinin  yax^ilasdirilmasi,  diinya 
bazannda  raqabat  guciinun  tamin  edilmasi  iiziin^ultik 
va  jarabfihq  qar§isinda  duran  miihuin  vazifalardan 
biridir. 

Azarbaycanda  uzum-$arab  istehsalinin,  xususi  ila 
kevfiyyatli  §arab  istehsalinin  gen  15  miqyasda  ixraci  va 
satifinm  tajkili  boyilk  perspektiva  malikdir.  Bu 
baximdan  son  illar  respublikada  rayon  va  tasarriifat- 
larin  tabii  va  iqtisadi  resurslarindan  daha  samarali 
istifada  prinsipi  asasmda  UzUinfuluyUn  rayonla§dinl- 
masi  va  ixtisasla§dinlmasi  sahasinda  boyiik  i§lar  goriil- 
makdadir[l].Geni§  miqyasda  istehsalm  yenidan  qurul- 
masi,  bag  salmada  sortimentin  yax§ila§dinlmasi,  mexa- 
nikla§dirma  va  becarmada  aqrotexnika  saviyyasinin 
artinlmasi  hayata  ke^rilir. 

Bununla  bela  §arab  mahsulunun  keyfiyyatinin 
artinlmasi,  bu  istiqamatda  texnoloji  proseslarin  daim 
takmilla$dirilmasi,  elmi-texniki  naliyyatlarin  tatbiqi 
hala  da  vacib  problem  kimi  qar$ida  durmaqdadir.  Qeyd 
olunan  problemin  hallinda  §arabui  bulanmaga  qar§i 
dayamqhgmin  artinlmasi  xiisusi  ahamiyyat  kosb  edir. 

Uziim  §irasi  va  §arab  90X  miqdarda  iizvi  va 
mineral  duziar  ehtiva  edir  ki,  90X  vaxt  bunlar  tarkibda 
doymu§  hUduda  9atirlar.  Bunlar  §arab  soyuduqda, 
spirtlililc  artdiqda  va  tur§uluq  a§agi  dii$diikda 
kristalla§ib  bulanhqliq  yaradirlar.  Bela  9bkiintiiniin 
^ksar  hissasi  kalium  bitartarat  va  kalsium  tartaratindan 
ibarat  olub,  9atin  hall  olunmaqlanna  gora  90X  vaxt 
d°ymu§  vaziyyatda  olurlar[2,3,4].  §arab  tui§usundan 
^a?qa  kristall  9okiintiinun  yaranmasmda  §arabin  digar 
|izvi  tur§ularinm  anionlan,  xususi  olaraq  alma,  quzuqu- 
a8*>  qliikon  tur$ulan  da  i§tirak  eda  bilir. 


§arabin  §arab  da§i  salmasma  qar§i  dayaniqhgim 
qiymatlandirmak  ii9iin  §arab  tur§usu  miqdannin  dayi§- 
masina  asaslanan  metoddan  istifada  edilir[5].  Ancaq 
model  $arablar  1191111  §arab  tur§usunun  hesablanmasi, 
hall  olunrna  kamiyyati,  §arab-spirt  mahlulunda  disso- 
siasiya  sabiti  va  faizi  ii9un  alman  qiymatlar  praktikada 
tatbiq  ii9Un  alveri§li  olmami§lar.  §arabda  kristalla§ma 
prosesina  9oxsayh  komponentlarin  tasir  gdstarmasi 
alda  edilmi§  qanunauygunluqlan  tahrif  edir.  Bunu 
nazara  alaraq  §arabm  laboratory a^araitinda  stasionar  va 
axmda  soyuqluqla  i$lanmasi  zamani  $arab  tur§usunun 
miqdannm  dayi§ma  xarakteri  oyranilmi§dir. 

Laboratoriya  qurgusunun  nazarat  va  tanzimlayici 
cihazlarla  tachiz  edilmasi  texnoloji  usulun  istehsalat 
§araitinda  tatbiqi  ii9iin  daqiq  qiymatlar  almmasma 
§arait  yaratmi§dir.  A?agidaki  §akilda  §arabm  axmda 
soyudulmasi  va  saxlanmasi  U9un  laboratoriya  qurgu¬ 
sunun  sxemi  verilmi§dir. 

§arab  9andan  -  4  soyuqluqla  i§lanmaya  verilir.  16 
saat  arzinda  axin  tamin  edilir.  Fasilasizliyi  tamin  etmak 
U9un  9ana  -  4  dovrii  olaraq  §arab  alava  edilir.  Bu 
maqsadla  kran  -  24  a9ilir  va  vakuum  -  nasos  -  1  i§a 
salinir.  (^anda  -4  hava  seyrakliyi  yaramr  va  bura  digar 
9andan  -  2  §arab  daxil  olur.  Bu  zanian  maye  aynci  -  3 
vakuurn  -  nasosa  §arab  diijmasinin  qar§isini  alir.  §amb 
9anin  —  4  dolma  vaxti  1 20  saniyani  ke9mir. 

(Randan  -  4  verilan  §arab  basqi  saxlayiciru  -  5 
doldurur  va  sonra  oz  axim  ila  istilikdayi§diriciya  -  7 
dtiirulur.  Burada  ^arabin  su  ila  ilkin  soyudulmasi 
hayata  ke9irilir.  Sonra  $arab  digar  istilikdayi<fdiriciya  - 
8  verilir  va  saxlanma  temperaturuna  qador  arahq 
soyuqluq  da§iyicisi  ila  soyudulur.  Bu  temperaturda 
§arab  qan^dinciya  -  1 1  daxil  olur.  Burada  §arab  qari§- 
dincmm  -11  pari  -21  ila  avvalcadan  soyuudulmu$ 
§arabla  qan§dirihr.  Qari§dincidan  -  11  §arab  kiistal- 
lizatora  -  12  verilir.  Burada  §arab  axinda  miiayyan 
miiddat  saxlamlu-.  Saxlandiqdan  sonra  $arab  filtrda  -  13 
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izotermik  filtrasiyadan  ke9ir.  Filtrin  -13  9ixi§mdan 
analiz  ii9»n  niimunc  g5tUr0liir. 


Sorabm  axinda  soyudulmasi  va  saxlanmasi  UfUn 
laboratoriva  qurgusunun  sxemi. 

i-vakuura  -  iiasos;  2-  van;  3-  maye  aynci;  4-  van;  5-basqi 
saxlayict;  6-  mzantlavici  kran;  7-  i$tilikdayi$dirici;  8-  istilikdayijdirici;  9- 
buxarlandmci;,  XO  soyuducu  ?ksf;  11-  qan$dinci;  12-  kristalli/ator;  13- 
kristalltzatorfiltr;  14-van;  15-  qan$dinci-filtr;  16-  MvUlU  qab;  17-  OlvUlil 
qab;  18-  eiektrik  inUharriyi;  19-  kontaktli  termomcir;  20-kontaktli 
termometr;  21-par;  22-borucuq;  23-kran;  24-  kran. 

Basqi  saxlayicida  -  5  $arabm  saviyyasi  Oz-oziina 
tanzimbnir.  Beta  ki,  bu  atmosferb  alaqabnmi§  va 
99nin  -  4  §arab  ustii  bo§lugunda  tazyiq  atmosfer 
tazyiqindan  xeyli  a§agi  olur. 

Qurguya  §srab  daxil  olduqca  basqi  saxlayicida  -  5 
§3rabm  saviyyasi  a§agi  dii§ur.  Bu  zaman  borucuqdan- 
22  basqi  saxlayiciya  -  5  §arab  daxil  olur.  Eyni  zaman- 
da  borucuqdan  -22  93113  §arab  tokiilmakla  hava  da 
daxil  olur.  Verilan  §arab  masrafdan  90X  oldugundan 
onun  saviyyasi  artir  borucugu  -  22  qapayir  va  basqi 
saxlayiciya  —  5  §arab  verilmasi  dayanir.  Sonra  tsikl  tak- 
rar  olur  vs  derook  olar  ki,  basqi  saxlayicida  -5  §arabtn 
saviyyasi  dayi§maz  qalir.  Bu  iss  $arab  masrafmi  kran  - 
6  ila  tanzimbnmi§  saviyyanin  sabit  qalmasmi  tamin 
edir.  Qurgunun  mahsuldarhgi  0,25....  l,0b/saat- dir. 

Cadval.  Soyuqluqla  i$lai>mi<;  $arablann  axinda  saxlanma  zamani 
^rab  tursusu  miqdaniun  <foyi$masi 
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istilikddyi$dirici  -  8  -  qari-jdirici  -  11  --  filtr  -  15. 
istilikdayi§dirici-8-krislallizator  filtr  -  1 2  -  filtr- 13. 

istilikdoyi§diricidan  ~  8  digar  9am  -  14  da 
doldunnaq  iinkam  vardir.  Axin  variantlan  quigunu 
miixtolif  rcfimbrda  tadqiq  etmaya  imkan  yaradir. 
Laboratoruya  qurgusunun  texnolofi  sxeminda  $arabin 
axinda  saxlanma  qov$agi  asas  sayilir.  Bu,  iki  9andan  • 
qari§dincidan  va  kristallizatordan  ibaratdir.  Bunlardan 
birincida  §arab  tur$usu  duzlannin  kristallarimn  yaran- 
masi,  ikincida  -  onlarin  irilanmasi  ba§  verir. 

§arabin  istilikdayi^diricida  -  8  soyudulmasi  U9tm 
araliq  istilikdayi§diricisi  olaraq  30%  haem  payh  texniki 
spirtdan  istifada  edilmi$dir.  Bunun  soyudulmasi 
buxarlandincida  -  9  hayata  ke^irilir.  Buradsa  eiektrik 
muharriyi  -  1 8  valinda  par  va  nasos  yerla$dirilmi§dir. 

Buxarlandinci  -  9  YT  -  15  tipli  termostat 
bazasinda  (moi$at  soyuducusu)  hazirlanmi§dir. 

§arabm  va  soyuqluq  da$iyicismm  sarfi  0I9UIU 
qablar  -  16,  17  vasitasi  ila  yerina  yetirilmi§dir.  Bun- 
lann  dolma  vaxti  0I9O  bolgusu  0,1  saniya  olan  saniya 
6l9anla  muayyan  edilmi$dir.  Buxarlandincida  -  9 
soyuqluq  da§iyicisimn  va  soyuducu  §kafda  -  10 
havanm  sabit  temperaturunusaxlamaq  U9iin  elektro- 
kontaktli  civa  termometrbrindan  -  19-20  istifada 
olunmu§dur. 

Tadqiqatlar  iki  tip  §arabla  2014-ci  il  mahsulun- 
dan  hazirlanmi§  ag  stifra  §arabi  va  ag  portveynb  apanl- 
mi§dir.  Ag  portveynin  soyuqluqla  i^lanmasi  zaman: 
§arabin  temperaturu  -  5,05...-5,85°C  -  da,  ag  sufb 
?arabm  temperatm  isa  -  3,65...-3,85°C  -  da 
saxlanmi§dir. 

Stasionar  $arait  U9iiri  ?arabin  saxlanma  muddati 
48  saat  olmu$dur.  Stasionarda  saxlama  iufiin  9anlar 
uzotermik  kamerada  yerb$dirilmi$br.  $arab  soyuqda 
fasilasiz  axin  ?araitinda  16  saat  arzinda  saxlanmi$dir. 
Axin  dayandinlan  zaman  qurgu  dolu  vaziyyatda 
sax  anmi§  va  verilmi§  temperatur  rejimi  saxlannn^du*. 
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?arab  tur^usu  miqdari,  q/dm3 
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Qurgunun  sxeminds  qeyd  olunan  ba§qa  §arab 
axinmin  dig^r  istiqarnatda  coryan  etmo  varianti  da 
nazardo  tutulmu^dur:  istilikdQyi§dirici  -  8  —  filtr  -  15; 
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aarKH.7UHU  mU5,  ^Iab,n  saxlanma  vaxti 

qan§d,nudan  va  kristallizatordan  rnlixtalif  soviyyalar- 

umuna  gotlirmakla  miiayyan  edilmisdir.  Saxlanma 
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prosesi  qart?dinci  ib  kristallizatorun  hacmbrinin  1:3 
nisbstinds  2,4  va  8  saat  srzincb  tadqiq  olunmu$dur 
sSarab  tur$usu  miqdanni  mibyyon  etrriak  u^iln  analiz 
maqsadli  numunabr  baslangtc  §arab  materialindan, 
stasionarda  48  saat  saxlanandan,  hor  saatdan  bir  axui 
rejimindo  olandan  goturulmu$br.  Analizbr  iki  metodla 
(kimysvi  vs  spektrofotometr)  yerino  yetirilmi§dir. 

Tadqiqat  naiicabri  cadvalda  verilmi$dir. 

Cadvaldan  goruniir  ki,  ag  sufra  §arabinm  axinda  2 
saat  saxlanmasi  kifayat  deyildir.  8  saat  saxlandiqda  iss 
stasionarda  saxlanmaqla  miiqayisada  daha  qox  §9rab 
tur§usunun  kanarla§mast  ba?  verir.  Ag  sitlra  §arabmin 
axinda  4  saat  saxlanmasi  naticabri  stasionarda  saxlan- 
ma  ib  anaojidir. 

Ag  portveyni  axinda  4  saat  saxladiqda  qurgunun 
§arab  verildikdan  sonra  ilk  4  saat  i$i  zamam  i§bnmi§ 


?arabda  tur$u  stasionarda  saxlananla  miiqayisada  bir 
qodsr  90X  olmu§dur.  Qurgunun  soriraki  i§i  zamam 
naticabr  stasionardaki  ib  eyni  olur.  Ag  portveyni 
axinda  8  saat  saxladiqda  stasionarda  saxlamaqla  miiqa¬ 
yisada  §arab  tur$usu  dalia  yox  ka.iarla$tr. 

16  saat  fasiladan  sonra  axrnin  barpasi  zamam 
tasilasiz  i§lama  ib  miiqayisada  §arab  tur$usunun  azal- 
masi  mii§ahida  edilmi$dir.  Qurgunun  sonraki  i§i  za- 
mani  $arab  tur$usu  miqdari  uzun  miiddat  axin  rejitnin- 
do  i$bnan  $arabdakt  gostariciya  yatana  qadar  artmi$dir. 

Beblikb,  ag  siifro  yarabi  va  ag  portveynin 
stasionarda  48  saat  soyuqla  i^lamasi  avazina  axinda  4 
saat  i$bnmasinin  miimkiin  olmasi  miiayyan  edilmi.’jdir. 
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OnpeaaaeHHe  BpeMeHH  o5pa6oxKn  biihs  xojioaom  TKciiepHiuernajibsibiM  njnrgM 


B.  A.  MaMeaoB 


B  KanecTBe  ouenoHHoro  noKa3arejia  ana  rovneHMS  noBtmjeHHa  ycroftHHBocTH  bhh  k  noMyTHemiXM  rtpn  o6pa6oTKe  hx 

XOJIOaOM  (npHBOSACftCTBHa)  npHHMTb  MSMCHCHHX  B  HeM  BMHHOfl  KHCJlOTbl  OT  ItpOAOJOKHTeJIbHOCTM  BblAepjKKIt.  Hce.ieAOBaHa 

Bbiaep>KKa  oxJiaamgHHoro  Buna  b  noToxe  c  no3nmiH  npHBa3K«  cnocoSa  o6pa6oTKn  xojioaom  k  vcjiobhbm 
IipOH3BOaCTBeHHOlI  TeXHOJiOrHH. 

Jfyw  npoBeaeHHa  naboparopHbix  MCcaeaOBaHMH  pa3pa6oraHa  cnepHanbHaa  ycianoBKa,  npHBoaifTca  eg 
npiiHUHrinanbuaa  cxeMa  h  mnaraeTca  mcto/i  eg  Hcnojib30BaHH«.  rio.ayHeHHbie  pe3yjibraThi  no  n3MeHeHmo  coaepacaHna 
bhhhoIi  KHCjioTbi  cpaBH HBaioTca  c  ananoriHHbiMH  pe3yjibraTaMH  bhh,  BUflepacaniibix  Ha  crauwoHape.  y CTanoBjieHO,  hto 
npn  Bbijiep>KKe  6ejioro  cmnoBoro  bhhb  h  Scjioi  o  iiopTBefina  ripn  leMrieparype  xojiozihoH  oSpaooTKii  bo3mo>kho  coKpaTirib 
BpeMa  npouecca  b  4  paaa  no  cpaBHeHmo  BbiAep>KKH  hx  Ha  craiwoHape. 

Kmoneebie.  aioea:  KpH0B03ACHCTBHe,  BHHorpaa,  bhho,  cycjio,  Brnmaa  khcjioiu,  KpHCTaamuauHa,  na6opaTopnaH 
ycraHOBKa,  xpaneiiHe  b  noTOKe 


Determination  of  time  of  proeessiny  wine  cold  by  experiment 
B.A.Mammadov 


To  explore  increase  stability  of  wines  of  the  cloudiness  when  treated  with  cold  preuentative  adopted  alonyes  of  the 
indicator  in  this  of  tartaric  acid  depending  on  the  deration  of  exposure. Stredied  aging  of  wine  chilled  in  the  stream  with 

method  of  cold  treatment  in  couditions  of  industrial  technology. 

For  laboratory  stredies,  developed  01  spcciol  installation.  The  concept  and  the  wethod  ot  its  use  is  presented.  We  present 
the  concept  and  the  neethod  of  its  use  findings  on  change  of  the  content  of  tartoeric  acid  conepared  with  the  results  of  wines 
aged  at  plant  Established  that  repon  exposure  of  white  table  wine  and  white  port  wine  in  the  cold  temperature  treatment  it  is 
possible  to  reduce  the  processtinee  by  4  times  conmpared  to  exposure  them  to  the  plant. 

Key  words:  cold  treatment,  grape,  wine,  wort,  tartanc  acid,  crystallization,  laboratory  equipment,  stream  storage 
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